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4 asder 30 1 C_. vigeso Lower HALE of 0 00 bests 

i fist 3 1 @ ¥Fiss3 oe ix Pane oa ioe 
32 ia cir 1 he es en. 160.00 
33 ae  § Be Scat 


' 2° assy2 ~~ 44 20 Ce Face Piece and Hose 
Agewubly for MB.4 
eo ms a 
30 2sssr 33 30 ee F27700 Fase Piece and Hose 
Assentiy for Mé.2 
ix j Helmet 132.72 ry * 
36 15’ wepno tose Aseombly used with Pee aera 
F27700 Faeos Place and 
MA~2 Helmet 53.55 em. 303.25 


485.44 @8. 3,768.80 
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OF 7 <STF° he EE 2D PAA LB ats Hose 14,32 ea. 286.40 


HW D489 43 a ‘FRL500) Disconnect (upper 
5 (J222)) LF pusdner £9 half only with hose) 196.76.e8. 4,919.00 
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| Item Part Unit 
{0 45583 
Palaces, este hose 
| pa 
! 45 a 
| 233.40 
4h RO econ 
bd 
ay 600 175.02 
Ags 50 roan imergency Cords 
49 400 owen Face Piece Harnessea «7h Of, 74290 
50 600 mane Female Snaps 
; Ho. B-L2204 1.04 ¢ & 32 
41 2 ene Attaching Tools 13.63 eet 27 AG 
52 806 onan Rivets 55 @ 4.40 
| 
21 
H , A Special 45 Dd, 
~ 84°45 U3 pr. AGS-71  Bledders, Gleve, 
: Pressure (for Bei 
| , an Glove) 16.91 41.73 
55 3 pr, ACS«10 Bladders, Glove, Partial 
3 Preasurea (for S~646 
Clove} 14.85 4h. 55 
Total Price Items 28 through 55, 326 88667 
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